KAROL PAPEE 


c. k. emerytowany inżynier Starostwa, 


przeżywszy lat 69, po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony SS. Sakramentami, zakończył życie dnia 16 Czerwca 1887 r. 
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W nieutulonym Zalu pogrążona rodzina, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na obrzęd pogrzebowy, który się 
odbędzie w sobotę dnia 18 Czerwca o godz. 4 popołudniu z domu pod l 9 przy ul. sw. Anny wprost na cmentarz, 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odbędzie się w kościele św. Barbary w poniedziałek dnia 20 b. m. o godz. Y przedpołudniem. 


